

祀池の® 


-ドライブの作動が遅くなったリ止まったリします。 

_池を6本中1本だけ逆に人れたときは作動する場 
合があリますが、瀨液などの恐れがあリますので絶 
対逆に人れないでください。 


茁池は、X印の穴の所を押すと簡単にはずすこ 
できます 


电池について 

拳電池を交換するときは全部を一度に、同ー メーカー 
•同一沌類の窀池を人れてください。新しい银池と 
古い窀池を混ぜて使ったリ、神:頸が違う窀池を混ぜ 


鲁搀い問使わないときは，窀池を取出しておいてくだ 


さい。古くなった苽池は液もれして、内部を傷める 


ことがあリます。また窀池消耗も防げます。 


♦寒冷地では電池性能が低下しますから、诳池を保温 


きは、黹池の確認をしてください。 


LCD 表示と モーター ドライブ用の诋源は共通です。 


なお、笟池が m 耗すると LCD 表示よリ先に、モータ 


3. 窀池ケースをグリップに差し込み、強く押すとロッ 
クされます。ロックされたことを確かめてください。 

4. グリップに祗池を人れると、写真のように LCD 表示 
窓に LCD 〔液品〕表示が出ます。 LCD 表9くが出ないと 


してご使用ください。 

籲新しい予偏‘窀池を用意しておきましょう 
春カメラをパッグに入れるとき、シャッターポタンが 
押されるとシャッターがきれたリ、苽池が消耗しま 
す。メインスイッチは必ず OFF にしてください。 


645は電池がないと作動しません電池は次の種類の単 


1•グリップのメインスイッチを OFF にし、底部の锻池 


3形電池を、いずれか6本使用します 


ケースロックレパーをX印ん•叫へ押すと、屯池ケー 


春マンパン乾苽池 SUM-3 


スが¥與のように少し飛び出しますからつかんで 1 j I 


♦アルカリ乾取池 LR 6 


抜きます。 


• Ni-Cd 屯池 KR-AA 


ミ•祗池ケースを押し込みながら 
簡単に外れます。 


てください铌池をケ_ 


2. 中3形 Vtt 池6本を窀池ケース 


㊀の方向は锻池ケ-ス 






















ロックされます。 

3.底部のグリッゾ LJ ックネジを、コインなどで LOCK 


の矢印方向へ締めつけて、必ず岡定してください。 

















レンズが取リつけられているときも読んでください〕 


プをはずします 


をボディー側に押しながら、キャップを左に止まる 
まで回すとはずせます。取リつけるときは、キャツ 
プの指標とボディーマウントの指標[赤点]を合わせ 
て右に回して取リつけます。 


[C〕 の合わせ方法は手ざわリで行なえますから、 
い所でレンズ交換をするとき便利です。 


レンズキャップは両側のギザギザの部分を内側に押 
して葙脱します。 

レンズを取リはずすときは、レンズロックボタンを 
长ディー側に押しながら、レンズを左に回すとはず 
H •ます。 

まずしたレンズにはゴミや汚れがつかないように、レ 


注意 

參マウントの内側にレンズ悄報接点があリます。キズ 
をつけたり、手油や汚れなどを付けないようにしてく 
ださい。汚れたときは、消澈な乾いた布で拭いてく 
ださい。 












トラップを、ボディー側の吊り金具に取リつけて使 
I します。 

写宾のように、コインなどでファスナーのロック板 
を穴印方向に押すと、ロックが解除されます。 

ファスナーの矢印を外側にして穴を吊り金具に通し、 
□ック攸を兀に戻すと完全にロックされます。取リ 
はずすときは、1•と同じようにコインなどでロック 
板を押すと吊リ金具から抜きとることができます。 


令ストラップの取リつけ.調節が終わリま 
引いてみて、取リつけ具合いを確認して 


フィルムパックは120のほかに、別売リの220 • 70 mm の 
3種類で、撮影用途に合わせてご利用ください。なお、 
120 • 220フィルムパックの操作は共通です。 

120フィルムパックは120フィルム用で、15コマの撮彩。 
220フィルムパックは220フィルム用で、30コマの撮钐。 
70 mm フイルムパックは 70 mm フイルム用で、約90コマの 
撖彩ができます。 


1. フィルムパック若脱つまみを起こして、若脱指標の 
赤点が合うように左へ回してから、さらに赤線の 
先端まで回すとカチャッと咨•がしてロックが解除さ 
れ、フイルムパックを引出せます。 

2. 装若は写真のように、弟脱指標の赤点が合っている 
ことを確認してから、フィルムパック着脱つまみを 
持ってポディーのフィルムパック室に差し込みます 
このとき、フィルムパックの左右の端を「カチッ j と 


さい。上下逆にし 

3. 

フイル. 

なリます。 


90度 M 

みは、 












た状態でレンスの紋リ 


も可能] 


C_ S 切換えタイヤルは必す S 
での作動は故障の原因になリ字 


た状態で空シャ 


夕ーホタンを押すとシヤッ ター かきれ 
S 写真の*印のピンを押しながら空シャッターはきら 
ないでください。誤作動や故障の原因 


れません。絞リか各 F 値のときは、秒、 
スピードがきれます。 
ごらんください。 

た状態で付•庚のボディーも 


抛釤モートやシャッタース1 
卜することができますので、 
に近い操作ができます。詳I 


F 惝をセ 


1. メインスィッチが ON になっていない。 

2. グリップの電池が消耗している。窀池が人っていな 
い、または正しく人っていない。 

3.120 • 220 • 70 imn フィルムパックがフィルムを人れな 
い状態でポディーに取リっけてある。 

4. フィルムの規定枚数が終っている。 

5. 露出中[撖彩中〕 

參坭釤モードやシャッタースピード、絞リ値のセット 
ができない場合は、下記の条件を確認してください。 

1. ボディーにフィルムを人れた状態てもフィルム枚数 
がまだ1枚目まで行っていない。 

2. ボディー後キャップ645を取リっけた状態でもシャッ 
ターを1回きっていない。 

3. ボディーに取リつけているレンズが A レンズでない。 

4. A レンズでも A にセットしてなければ A 〔オート]の 
撮影モードは出ません。 




























